| 
ж 
т, 
Ив. ~ 
44 Ех... е 
8, 79 
““ А | 
» Ағ. 
а. 


| Е 
| е 
| ~. 
ЕЖ. 
А те г 

ра. 22. 

“А2. 
ж? 
жер” 9 
р [| 
Хх 
“ | 
г. 
4 
748 
т 


КИТАЙСКАЯ 2 
МЕДИЦИНА = 
И ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ 


Теппоне М. В. 


ТРАДИЦИОННАЧ 
КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 
И ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ 


=> 
© 7207 


Москва 
2011 


ББК 53.43 
УДК 618-008.21:615.814.1 
Т 34 


Теппоне М. В. 
Т 34 Традиционная китайская медицина и динамическая злектротерапиа. — 


М.: Профит Стайл, 2011. — 368 с. 
ІЅВМ 5-98857-219-7 


Книга содержит историю внедрения традиционной китайской медицины и электротерапии в 
Европе и в России. 

Основную часть книги составляет современное объяснение различных теорий традиционной 
китайской медицины с акцентом на их практическое использование при проведении иглоукалыва- 
ния, прижигания и динамической электротерапии. 

Книга рассчитана на врачей различных специальностей, применяющих иглоукалывание, дина- 
мическую электротерапию и другие современные методы воздействия на точки акупунктуры. 


Терропе М. У. Тгааійопа! Сытезе тейісіпе апа дупатіс еіесігоћегару. 


Тһе Боок сопѓаіпѕ ће ћзгогу оГпар|ететайоп оѓігааійопа] Сћтезе тейісіпе апа ејесігоћегару 
іп Еџгоре апа іп Еизза. 

Тһе таіп рагі оће боок 15 йеуоќеа 10 ће тодегп ехрјапаноп оѓ Һе уагіоив (ћеогіеѕ оЁігайіопа1 
Сһпеѕе тейісіпе мић (һе етрһаѕіѕ оп Феи: ргасиса! ве іп асирипеште, тохібиѕііопр апа аупатіс 
ејесігоҺћегару. 

Тһе Боок 15 4ез1епе4 [ог рһуѕісіапѕ оҒ уапоиз зресташез, арріуіпе асирипсіџге, Чупапис 
еесігоћегару апа обег тодегп те Тодв оЁ асироїпіѕ зитшаноп. 


Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей 
книги или любой ее части воспрешается без письменного разрешения 
издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в 
судебном порядке. 


Мо ран о! 111$ рибіісаїоп тау бе гергодисеа, аіѕігіриїеа, ог їгапѕтіїеа 
іп апу Тогт ог бу апу теап5, іпсішдіпо рһоіосоруіпо, гесогдаіпо, ог ойһег 
еіесігопіс ог тесћатса! тећ од, ог Бу апу ттогтаноп ѕїогаде апа 
геігіеуа! зузјет, міїһоиї ргіог мг еп регтіѕѕіоп гот іһе рибизћег, 
ехсер Тог бгіе? аиоїаііопѕ етроаїіеа іп списа! геміемѕ апа сенат оћег 
попсоттегсігі иѕеѕ регтіїеа Бу соругідћї Іам. Рог регтіѕѕіоп 
гедиеѕіѕ, мгіїе їо {Пе рибііѕһег а {Пе ааагеѕѕ бе!ом. 


© Теппоне М. В., 2011 
ЕАМ 978-5-98857-219-0 О Профит Стайл, 2011 


ПРСОИСАОФИЕ 


В настоящее время в клинической практике широко используются традици- 
онные иглоукалывание и прижигание, а также различные аппаратные методы 
диагностики и лечения, в основе которых лежит теория традиционной китайс- 
кой медицины (ТКМ). Но необычность терминологии и понятий, используемых 
в ТКМ, препятствует ее широкому внедрению в практическое здравоохранение. 

Нередко перед врачом, использующим акупунктуру, возникает вопрос: «нуж- 
но ли сохранять оригинальный язык ТКМ или можно найти адекватные терми- 
ны, имеющиеся в современной западной медицине?» 

Автор книги выдвигает гипотезу о том, что теория ТКМ является набором 
простейших математических моделей, описывающих физиологию и патологию 
человеческого организма. Используя эти универсальные «алгебраические фор- 
мулы», мы можем понять индивидуальные проблемы конкретного пациента и 
подобрать необходимое и адекватное лечение с использованием средств и мето- 
дов ТКМ. 

Динамическая электротерапия появилась относительно недавно, но довольно 
быстро получила признание среди медицинских работников и пациентов. После 
создания приборов серии «СКЭНАР», а также подготовки лечебных методик, 
началось активное внедрение нового метода в практическую медицину. По мере 
распространения на российском рынке новых приборов для динамической элек- 
тротерапии в научных кругах вместо термина «СКЭНАР-терапия» постепенно 
начали использовать термин «Динамическая электронейростимуляция». 

При воздействии на кожные покровы с помощью различных физических 
факторов, важной составляющей достижения лечебного эффекта является инди- 
видуальный выбор этих зон воздействия. Наиболее успешный алгоритм выбора 
этих воздействия был разработан в далекой древности в рамках традиционной 
восточной медицины. 

Автор ставил перед собой задачу изложить классическую теорию ТКМ на 
языке, понятном для современного врача, и совместить практический опыт фи- 
лософов и врачей древнего Китая с достижениями современной науки и техники. 

Возможно, после прочтения этой книги, врачи, имеющие «западную» меди- 
цинскую подготовку, смогут по-новому взглянуть на традиционную китайскую 
медицину, и это позволит им применять динамическую электротерапию и другие 
современные рефлекторные методы на основании теории и законов, описывае- 
мых в ТКМ. 

Автор выражает благодарность Р. Авакяну и В. Носову за предоставленную 
ими информацию по истории развития динамической электротерапии и помощь 
при подготовке книги к изданию. Автор также выражает благодарность М. Ро- 
занову за литературную правку первой главы данной книги. 

Ваши пожелания, замечания и вопросы можно направлять по адресу: 
Пого@асщеспииегпайопа].сот или пикћа 1ерропе(дета1.сот)] 
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